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Source: Intermedi — Firenze — P.Cecconelli — 1623. 
Editor: Andre Vierendeels (17/10/95) 
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Original keys: Sol, Sol, Ut 1st, Ut 3rd, Fa 4rth 

From m8, music noted in black notes, in original print. 



